Prof. Dr Inz. Arch., Dziekan Wydzialu Architektury Akademii 
Górniczej w Krakowie 


Profesor Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej, były Rektor Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie, odznaczony Komandorią Odrodzenia Polski 

z Gwiazdą, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i odznaczeniami 
zagranicznymi 


zmarł w dniu 1 października 1940 r. w Krakowie, po długich i ciężkich 
cierpieniach, przeżywszy lat 65. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odbędzie się w dniu 5 października b. r. 
o godzinie 10-tej rano w Katedrze na Wawelu. Pogrzeb od bramy cmentarza 
rakowickiego o godzinie 16-tej na miejsce wiecznego spoczynku. 


W Zmarłym traci Wydział Architektury wybitnego profesora, niestrudzonego 
organizatora, Dziekana i niezastąpionego Kolege. 


RADA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY 


zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 
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